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Stiti povestea caderii Jerihonului din Biblie? 

Evreii ajung la granita Tarii sfinte si acolo se ridica (un ultim obstacol) mandra cetate a Jerihonului. 

Zidurile ei nu puteau fi cucerite (paralela cu Troia nu e de trecut cu vederea) Cetatea era stapanita de 
filistinieni si acestia asa cum hotarase blestemul lui Noe le erau evreilor dusmani. 

Incepe asediul Jerihonului. 

Legenda care a ramas in Cartea sfanta spune ca evreii au inceput sa cante si sa laude pe Dumnezeu 
inconjurand cetatea. Dupa cateva zile de facut muzica profetia s-a implinit si zidurile s-au prabusit. (minune!!) 
Evreii pun piciorul in Tara Sfanta. (tot atunci moare si Moise care isi indeplinise datoria, adica adusese 
poporul la tel) 

Buun... si ce are asta cu Avdiivka? 

Multe, pentru ca si o cetate si alta au fost cucerite cu aceeasi metoda care nu prea incape in carti pentru ca 


adevarul e mai putin eroic si mai putin manipulativ. 


In Bibile e preferata varianta interventiei divine, la Avdiivika se da vina pe lipsa de munitie si neglijenta Vestului 
de a-ti ocroti copilul preferat, pe Verde Presidentiat (sau expirat?) 
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La Jerinon a tost mai simplu. S-a lucrat pe muteste la un tunel timp de noua zile de Ia linia de asediu pana sub 
ziduri si cand s-a ajuns acolo odata cu solul s-au prabusit si zidurile de aparare. Ca sa nu se auda zgomotul 
sapaturilor se canta si se foloseau cele mai puternice trambite si timbale. Se si dansa ca sa nu se gandeasca 
lumea la primejdia care se apropia. 

Si in Avdiivka? 

Pai la fel. Dar fara profetii si spectacole (Taylor Swift era ocupata cu pe alte arene, Usher era la Super Bowl si 
Michel Jackson din nefericire nu mai e printre noi) 

Deci: rusii au descoperit in planurile urbane ale orasului o conducta la o adancime mai mare decat orice 
constructie subterana, conducta facuta pe vremea URSS de minerii din Donbas pentru apa cred. Oricum 
destul de mare ca sa se poata misca prin ea un om. 

Au golit-o de apa, au trimis genistii si inginerii sa o repare. Nu a mers totul asa de usor. 

Prima incercare din toamna a fost 0 catastrofa, soldatii din conducta s-au sufocat din lipsa de oxigen. 

Ca si mesterul Manole rusii nu au renuntat si au luat-o de la capat. Au instalat si ceva aparate de aerisire 
(conducta avea ceva kilometri buni). 

Nici a doua oara nu a mers mai bine. De la o furtuna conducta a fost inundata si nu a putut fi folista pana nu a 
fost (din nou) reparata. 

Numai ca a treia oara, acuma cateva zile (sa tot fie o saptamana) trupele de elita rusesti - cam la 150 ies la 
suprafata in mijlocul orasului, dincolo de toate liniile de aparare si dincolo de toate blindajele si supravegherile 
electronice. Lichideaza toate intaririle trimise spre sud la baza superblindata din sud (unde se dadea un asalt 
care la fel cu galagia din Bibile era menit sa le distraga aparatorilor atentia) 

Si de aici a inceput dezastrul. Rusii au pus stapanire pe cateva strazi pana s-au dumirit ukrii ca dusmanul e 
chiar in ceafa lor. Si de acolo au inceput sa cada una dupa alta toate centrele de aparare. 

Restul sunt scuze sau laude. 
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